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Laptop Accu voor 

Dell 

HP 

Asus 

Apple 

Sony 

Lenovo 

Toshiba 

Fujitsu 

Samsung 

Acer 

Powertool 



Batterij Categorieen 


* Accu voor Dell Laptop 

* Accu voor HP Laptop 

* Accu voor Asus Laptop 

* Accu voor Lenovo Laptop 

* Accu voor Sony Laptop 

* Accu voor Toshiba Laptop 

* Accu voor Fujitsu Laptop 

* Accu voor Acer Laptop 

* Accu voor Apple Laptop 
Accu voor Samsung 

* 

Laptop 

* Accu voor Powertool 


Best Selling Batterij 


Accu ASUS Google Nexus 

■ 

7 C11-ME370T 



Vervangende accu's 

Voor Laptops 


Laptop Accu > Dell Laptop Batterij > Batterij voor Dell XPS M1530 


Accu voor Dell XPS M1530 ,Dell XPS M1530 Batterij 5200mAh 11. IV 



Deze Dell XPS M1530 replacement accu van hoogwaardige kwaliteit 
is de voordeligste keuze voor uw vervanging van uw Dell XPS 
M1530 laptop accu. Met Samsung energiecellen van hoge kwaliteit 
en conform de strengste kwaliteitseisen, is deze Dell accu zowel 
voordelig als kwalitatief hoogstaand. Verenigbaar met: Dell XPS 
M1530 , Dell 312-0660 ,Dell 312-0662 ,Dell 312-0663 ,Dell 451- 
10528 , Dell XT828 ,Dell XT832... 


Accu voor : Dell Laptop 

Technologie : 

Li-ion 

Voltage : 

11. IV 

Kleur : 

Zwart 

Capaciteit : 5200mAh 

Cellen : 

6 

Gewicht : 

311. 65g 

Ref. : 

DL1530LH 
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Accu ASUS Google Nexus 

■ 

7 Tablet 

■ Accu Dell T117C 

■ Accu DELL PT6V8 

■ Accu Dell D951T 

■ Accu Dell 7FJ92 

■ Accu Dell JKVC5 

■ Accu Dell J70W7 JWPHF 

■ Accu Dell R795X 

■ Accu Dell GW 240 

■ Accu Dell GK479 

■ Accu Dell J1KND 

■ Accu Dell inspiron 1520 

■ Accu DELL T1G6P 

■ Accu Dell Inspiron 1545 

■ Accu DELL XPS L501x 

■ Accu DELL XPS L701x 

■ Accu DELL Vostro V13 

■ Accu DELL Vostro V130 

■ Accu DELL Vostro 3700 

■ Accu DELL Vostro 3500 

■ Accu Dell vostro 1520 

■ Accu Dell alienware mllx 
Accu Dell alienware mllx 

■ 

r3 

■ Accu Dell alienware ml4x 

■ Accu Dell inspiron 1720 

■ Accu Dell inspiron n5010 


Popubriteit 

★★★★★ 


pHjs: EUR 69.89 

Nu voor: EUR 52.69 


FecEx 
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Op Voorraad! Gratis Bezorging! 1 jaar garantie Veilig 
betalen,30 dagen niet goed, geld terug! Snel Geleverd ! 


Accu voor Dell XPS M1530 ,Dell XPS M1530 Batterij 7800mAh 11. IV 

Deze Dell XPS M1530 replacement accu van hoogwaardige kwaliteit 
is de voordeligste keuze voor uw vervanging van uw Dell XPS 
M1530 laptop accu. Met Samsung energiecellen van hoge kwaliteit 
en conform de strengste kwaliteitseisen, is deze Dell accu zowel 
voordelig als kwalitatief hoogstaand. Verenigbaar met: Dell XPS 
M1530 , Dell 312-0660 ,Dell 312-0662 ,Dell 312-0663 ,Dell 451- 
10528 , Dell XT828 ,Dell XT832... 


prijs: EUR 88.58 
Nu voor: EUR 64.28 


Op Voorraad! Gratis Bezorging! 1 jaar garantie Veilig 
betalen,30 dagen niet goed, geld terug! Snel Geleverd ! 



Accu voor : Dell Laptop 

Technologie : 

Li-ion 

Voltage : 

11. IV 

Kleur : 

Zwart 

Capaciteit : 7800mAh 

Cellen : 

9 

Gewicht : 

473. 95g 

Ref. : 

DL1530LP 



Dell XPS M1530 AC Adaptor | Charger | Oplader | Baterijlader 
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■ Accu Dell latitude d820 

■ Accu Dell latitude d830 

■ Accu Dell vostro 1510 

■ Accu Dell Inspiron 1750 
Accu DELL Alienware 

■ 

M15x 

ljaar garantie 
Brand New. 

30 dagai iiiet good 
g^dteruggprantK 
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Geen verzendkosten 
^ Niet-goed-geld-terug 
^ Thuiswmkel waarbotg 
^ Aantrektelijke kortJngen 
^ Snell e levering 
'Z Lags prijzen 
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Deze Dell XPS M1530 adapter is geschikt voor diverse laptops en 
notebooks. Deze Dell XPS M1530 adapter voldoet aan de strengste 
eisen en richtlijnen. 


Adaptor: 

voor Dell 

Levertijd: 

Op voorraad 

Kleur: : 

Zwart 

Gehechtheid : 

Voedingskabel 

Conditie: 

Nieuw 

Ref. : 

DEAC 


prijs: eur 39.05 
Nu voor: EUR 26.32 



Op Voorraad! Gratis Bezorging! 1 jaar garantie Veilig 
betalen ,30 dagen niet goed, geld terug! Snel Geleverd ! 


Geschikt voor de volgende notebook modellen: 


Dell XPS M1530 


Compatible met de volgende partnummers: 


Dell 312-0660 Dell 312-0662 Dell 312-0663 

Dell 451-10528 Dell RU030 Dell TK330 

Dell XT828 Dell XT832 


Dell XPS M1530 Product omschrijving 


Deze vervangende accu is een uitstekend alternatief voor een schappelijke prijs. Onze accu's zijn gemaakt van 
ons eigen merk kwaliteits cellen die zijn gemonteerd in een passende behuizing voor uw laptop, deze zijn 100% 
compatibel met de orginele accu. Al onze producten voldoen aan diverse internationale veiligheids richtlijnen. 
Dell XPS M1530 compatible laptop accu batterij. Deze accu is door zijn prijs en degelijkheid de beste keus 
voor uw laptop. Voldoet aan alle veiligheids- en compatibiliteitseisen, voorzien van 1 jaar garantie. 

Met deze accu kunt u weer uren lang draadloos werken, of met een reserve accu extra lang werken zonder 
stopcontact! 


Are you a developer? Try out the HTML to PDF API 


open in browser PRO version 


pdfcrowd.com 







Hoe levensduur van de batterij Dell XPS M1530 te verlengen ? 

1. Schakel het scherm uit wanneer je dit niet gebruikt, Beeindig programma's of functies die veel energie 
verbruiken, zoals de camera, wanneer je ze niet gebruikt. 

2. Stel de batterij niet bloot aan hitte. Hitte versnelt veroudering en zelfontlading van de Dell XPS M1530 
batterij. 

3. Voorkom kortsluiting in het circuit. Kortsluiting kan vergaande gevolgen hebben voor de Dell XPS M1530 
batterij en de laptop zelf. 

4. Probeer nooit een accu Dell XPS M 1530 of accupack te openen en werp nooit een batterij in het vuur. 

5. Laat de Dell XPS M1530accu niet vallen en voorkom fysiek misbruik. Zware beschadigingen kunnen 
resulteren in blootstelling van de batterijcellen. Deze zijn gevaarlijk wanneer er verkeerde druk op uitgeoefend 
wordt. 

6. Bewaar de Dell XPS M1530 accu's op een droge en schone plaats op kamertemperatuur (15 tot 22°C). 



XPS M1530. De accu kent dezelfde kwaliteit en 
betrouwbaarheid als de originele en past gegarandeerd in je 
laptop. 

2. batterij Lage Prijs, korting tot 20%. 

3. Op werkdagen voor 19.00 uur besteld, zelfde dag 
verzonden! 

4. 24 uur per dag Klantenservice aan te bieden op werkdagen. 

5. 1 jaar garantie Veilig betalen,30 dagen niet goed, geld 
terug! Snel Geleverd! 

6. Laptop accu voor Dell XPS M1530 voldoet aan alle 
veiligheids- en compatibiliteitseisen! 

7. Gratis Bezorging! Snel Geleverd ! 


1. Wij bieden de hoogste kwaliteit OEM compatible batterij Dell 


Verpakking: 
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1 .Open the box 2. Put Battery on foam pad 3.Cover a foam pad on Batten' 



-i.Packaging has been finished 5.Put the packages into carton 6. Cart on sealing 


Contact Over ons Beta ling & Verzending Garantie & Return 
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